AM’Antrieb von der Slcalenserte g&sehen 



Texlilseil cc. 1175 mm long 
Srahlsefl cc. &40 mm long 


FM-Antrfeb von der Skdenseite ge$ehen 

Textibeil ca. £70 mm long 
Slahlseil «j. 1190 mm lang 
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Fer r itsta b*Antenne 



2 x umsdiling 



ca*38 mm 





